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grosse Dielektricitatsconstanten gegenuber der Umgebting,
batten. Dies wird kaum irgendwo realisirt sein.

Dagegen mag schon bier bemerkt werden, dass die G-lei-
chungen for die magnetiscbe Induction genau dieselben wie
fur die dielektriscbe Polarisation sind, dass daber aucb die
magnetiscbe Induction dieselben Gesetze befolgt, wie die
stationare elektriscbe Stromung, was namentlicb in der Elektro-
tecbnik ausgedehnte Anwendung gefanden bat, Zudem ist
bier aucb die Magnetisirungszabl des Eisens ziemlicb gross
gegenuber der der Luft, so dass man auch die Eisenmassen,
in denen Magnetismus inducirt wird, in erster Annaherung
wie Leiter betracbten kann, die sich in einem isolirenden
Medium befinden. Da sicb die Vorgange vollstandig identisch
abspielen, ist es naturlich, aucb bei Dielektricis yon der Lei-
tung der dielektrischen Induction Ton der einen zur anderen
Condensatorbelegung zu sprecben, und D als die dielektriscbe
Leitungsfahigkeit zu bezeichnen, welcbe Ausdriicke in der Lebre
von der magnetiscben Induction bereits allgemein iiblicb sind.

Bekanntlich denkt man sicb in Dielektricis Curven, welche
in alien Punkten die Bicbtung des Vektors N^ (mit den Com-
ponenten P,Q,.K) baben. Um zu bestimmen, wie dicbt die-
selben zu zieben sind, lege man ein Flacbenelement do senk-
recbt zu ibrer Eicbtung. Den Quotienten seines Flacben-
inbaltes in die Anzahl der bindurcbgebenden Curven be-
zeicbnen wir abgektirzt als die Anzabl, welcbe normal durcb die
Fracheneinheit bindurcbgebt, Dieser Quotient sei immer gleicb
dem Produkte D-Nr Die Curven selbst nennen wir die Rraft-
linien (besser Linien dielektriscber Polarisation), Da im Leiter
JJ'P, -L-Q, L-R die Stromcomponenten sind, so entspricbt
Ricbtung und Dicbte der Kraftlinien im Dielektricum der
Stromricbtung und-dicbte im Leiter.1) Man sagt daber auch,
im Dielektricum werden die Kraftlinien geleitet. Wo Elek-
tricitat ein- oder ausstromt, oder in Dielektricis, wo sich wahre
Elekricitat befindet, entsteben oder enden im Leiter Strom-?
im Dielektricum Kraftlinien.

Wir betrachten nun ganz speeielle Falle.

l) Sollte die Uebereinstimmung erne numerische sein, so miisste die
Anzahl, die normal dureh die Flaclieneinlieit geht, gleich D"Ntl4n sein. In
der That setzt Maxwell f~ jD Pj^^t, aber beim Magnetismus .a= Ma.nem durch die Erfahrung controllirbaren
